Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Low Power-Sprechfunkgerät 
MH-430 
Korrektur zur Bedienungsanleitung 


Leider ist uns in der Bedienungsanleitung ein Fehler unterlaufen. Da das MH-430 in 
Deutschland nur mit dem serienmäßigen 2-Zellen Batteriefach ohne Ladekontakte 
zugelassen ist, kann das auf Seite 4 beschriebene Standladegerät nicht benutzt 
werden. Für Funkamateure und für Exportzwecke steht als Zubehör ein 3-zelliges 
Batteriefach (Artikel-Nummer 29202) zur Verfügung. Nur dieses Batteriefach hat die 
passenden Ladekontakte für den Standlader (Artikel-Nummer 29201). 
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